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< M*t 9 Mk U 8 i y twB or 1954 

OtsUT of Station, c ^ 

Oparatllmd/lJrtCL 

VQStRXL Operational Pragraaa flaport, A«g«ot 1954 

K7i JUB-47541 

B* foUmd^ Operational Progrooo Bopert 1 b mfcaritUd in aooardaaoa vlth 71 Bo. 50-lii 


1. BeaOaaartani ArtioB 

The sUtloa li aval ting the fallow-op oo BDU97541. 


a. 



n» agent MU m% ttaraa Umi daring tba nonth aad auppllad Mf*l 
latewUon o* tha Ofcroaatltn Jiatioo aottflhr* 


J. 


BOSHUL aao oat tfcr#a tiawa during tha aontfa. Ha mppHad notarial for 
t*o report# ao vail aa operational lafa wato aa AMat 1 ! Olra a a aiaaa. 
Tha agant van aaat to Jaruaalan doarlag tha na«th In (Hr *o anpladt 
Xaado lato tha ItmbUi Coavaat cad aa a ft n aai aa prlaat* 


Ca aa Qffioaari a ■ 

c ; 



